
The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 
William A. Hinton State Laboratory Institute 
305 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 


DEVAL L. PATRICK 
GOVERNOR 

TIMOTHY P, MURRAY 
LIEUTENANT GOVERNOR 

JUDYANN BIGBY, MO 
SECRETARY 

JOHN AUERBACH 
COMMISSIONER 


3/17/11 


Stephen Gilpatric 
Assistant District Attorney 
Middlesex County 

Dear ADA Gilpatric: 


Enclosed is the analyticaUnformation you requested in regards to laboratory certificate numbers 

Included are copies of the following: 



1) Laboratory Drug Receipt 

2) Laboratory Control Cards with chemists’ hand notations 

3) Drug Powder Analysis Forms with chemist’s hand notations 

4) Gas Chromatograph/Mass Spectrometer (GC/MS) analytical data 


All preliminary tests were performed by Kate Corbett and the GC/MS analyses of these items were 
completed by Daniel Renczkowski. 


If you have any questions about this material, please call the laboratory at 617-983-6622. 


Sincerely, 


Daniel Renczkowski 
Chemist II 

DPH Forensic Ding Analysis Laboratory 


cc: CBS, KAC 


Corbett email PRR 010074 



The Commonwealth of Massachusetts 
Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 
State Laboratory Institute 


Boston Drug Department of Public Health Amherst Drl| 9 

Tei ( 6 ^ 7 ^ 83-6622 State Laboratory Institute T ei ( 413 ) 545-2601 

Fax (617) 983-6625 Fax (413) 545-2608 


Boston Hours 
8 : 00 - 11:00 
2:00 - 4:00 


City or Department: 


DRUG RECEIPT 


Amherst Hours 
9:00 - 12:00 
1:00-4:00 



Police,Reference No.: 


Name and Rank of Submitting Officer:. 


Defendants) Name (last, first, initial) 




Description of Samples 


To be completed by Lab Personnel 

Gross Weight Lab Number 


6a 0l<?uA) 


/(O 


/<) 


Received by: 


Corbett email PRR 010075 





Prelim: 


,im: 


Dale Analyzed: 


City: Malden Police Dept, 
Officer: Detective FRANK SP1NALE 
Def: 

Amount: 

No. Cont: 5 Cont: P b 

Date Rec'd: 07/16/2009 
Gross Wt.: 5.16 




Subst: SUB 


No. Analyzed: 1 
Net Weight: Q 
# Tests: <P- 





Findings: 
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No. 

City: Malden Police Dept. 
Officer: Detective FRANK SPINALE 
Do?: 

Amount: 

No. Cont: 2 Cont: pb 

Date Rec'd: 07/16/2009 
Gross Wt.: 4.10 


Date Analyzed: 


Prelim 




c?-^5T -10 


Subst: SUB 

No. Analyzed: | 
Net Weight: Q 
# Tests: 




Findings: 


H 1 


c?ro,r> 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 



AGENCY 


No. of samples tested: 


ANALYST 
Evidence WL 




PRELIMINARY TESTS 


Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( ) 



Marquis 

Froehde's 

Mecke's 


+ 


Microcrystalline Tests 
Gold 

Chloride_ 

_ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 


RESULTS 

DATE 



tvln /) 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 


RESULTS 


Dth 



I 10 

MS 

T55T2_ 

1 

r 

OPERATOR 



DATE_ 

) P 


Revised 7/2005 
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drug powder analysis form 



PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 


MIcrocrvstalline Tests 



PRELIMINARY TEST RESULTS 


RESULTS 

[\j^[ \f 

1 

DATE _ 

3-1 

l c il 

! 



GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS 

Hm>tn 

MS 

OPERATOR _ 

X)^ 

DATE_ 



Revised 7/2005 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1- 2 010\SYSTEM7\02_23_10\70022 8.D 
DJR 

2 3 Feb 2010 16:29 

BLANK 


DRUGS.M 
RTE 



Abundance TIC: 700228,D\data.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


700228.D Thu Mar 17 10:22:10 2011 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 

Data File: 

File Name : 

F:\Q1-2010\SYSTEM7\02 23 10\700229.D 

Operator : 

DJR 

Date Acquired : 

23 Feb 2010 16:42 

Sample Name : 

HEROIN STD 

Submitted by : 


Vial Number : 

29 

AcquisitionMeth; 

DRUGS.M 

Integrator : 

RTE 


TIC:700229 

,D\dafa.ms 

53 

)83 


l_ 


Abundance 

400000 

300000 

200000 

100000 


i 1 r ' 1 1 ! 1 * 1 !"i 'T' ! f" 1 ! ' 1 i 1 1 I ' ** 1 I * '^ I I I ! 'f 

Time-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret, Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.983 

699411 

100.00 

100.00 


700229 .D 


Thu Mar 17 10:22:15 2011 


Page l 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 



File Name 

F:\Q1-2010\SYSTEM7\02 23 

10\700229.D 


Operator 

DJR 



Date Acquired 

23 Feb 2010 16:42 



Sample Name 
Submitted by 

HEROIN STD 



Vial Number 

29 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMWJTOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 


5.98 C:\Database\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 


99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


4.3 


Average of 5.941 to 6.147 min.: 700229.D\data.ms {-) 


327 


268 


81 


204 


59 


146 


94 115 

128 

...4k 


162 


,181 




„ 2 ? 6 238 253 

M .il l i,_ hi 


310 


284 


298 


369 


354 


rn/z~> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


Abundance 


#1: HEROIN 


80 


60 


40 


20 


43 


268 


327 


215 


81 


59 


m/z~> 


T 


11 


94 115 146 162 174 

l (UyJiylitk, S 


h. 


28 




2j28 25 


253 


■. t" ..in , 

r l ii I i i rrrni ttt f-T-rN t 


310 


284 

TTT" 


298 


369 


341 


mil r—[-1 I i i 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


700229.D Thu Mar 17 10:22:16 2011 Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
Acquis!tionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F : \Q1-2010\SYSTEM7\02__23__10\70023 0 . D 
D JR 

23 Feb 2010 16:54 

BLANK 
KAC 
1 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance TIC: 700230.D\dala,ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


* * *NO INTEGRATED PEAKS*** 


700230,D 


Thu Mar 17 10:22:20 2011 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2 010\SYSTEM7\Q2_2 3__10\700231. D 

DJR .‘ 

2^Fe^2010 17:07 

KAC 

31 

DRUGS.M 
RTE 


Ab 




6000001 


400000 


200000 


Time~> 


3.013 


171 


-f l -j vW -r 


TIC: 700231 .DWata.ms 
5.083 


TJTrriJTTrryTT^TITTTTl'TXnyrrnTTTrTp'nTJTTTTTrTTTJTTTTpT 

2,00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


3 . 013 
3.171 
5.983 


383283 21.61 30.42 

130353 7.35 10.34 

1260133 71.04 100.00 


700231.D 


Thu Mar 17 10:22:24 2011 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F ; \Q1-2010\SYSTEM?\02__23_10\700231 . D 
DJR 

23 Feb 2010 17:07 


KAC 

31 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLl.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PKff 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


3.01 C:\Database\NIST05a.L 

1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1, 000058-08-2 98 
lH-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1, 000058-08-2 98 
lH-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1, 000058-08-2 97 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


Average of 2.981 lo 3.150 min.: 700231.D\da(a.ms (-) 


194 


109 


55 


67 


42 




-H-TTTTTl 


82 


94 Jl 117125 T 150 T 179 

T-rrj-T+rr-p l l 1 l 1 p r n 1 1 T*rT"J I t 'r~f"|""f'T'rTTT J t'T'j'T'TT'T'pTTT 


136 


165 


207 

rp-m-p 


m/z-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


#53168: IH-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3.7-trimethyl- 


109 


104 


55 67 


42 


15 28 


rrT-rrf 


82 


\~n nTi 


94 

rp-l-t'p, 


136 ,, n 1( ?5 

, 122 ||. 150 | 179 

V! T1't'nfJ"T"iTip itt*|* tm-jT"t t~r-]--r 


T' 


m/z--> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


700231.D Thu Mar 17 10:22:25 2011 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM7\02_23_10\700231.D 

DJR 

23 Feb 2010 17:07 


KAC 

31 

DRUGS,M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NlST05a.L 

C;\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 8 0 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


2 3.17 C:\Database\PMW__TOX2.L 

Etafenone-M (di-HO-) 2AC 
Drofenine 

Etafenone-M (HO-) isomer-2 AC 


000000-00-0 

64 

001679-76-1 

40 

000000-00-0 

40 


Abundance 


86 


80 

60 


Average of 3.160 lo 3.245 min.: 700231.D\data.ms (-) 


40 


m/z--> 


20 


Oift'T'fV 

40 60 


I 103 120 147163 207 234 

l 'I ill I P'l " f‘ I ■ I’ l |HI 1 I I l l l I l i i i | l l .. . t '-m [ n n I i-rfi-p-l • • • t I I | I I • • • • I I I | I • • • I • I I I | ■ I I I • t 

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 


Abundance 



m/z--> 


#3358: Etafenone-M (di-HO-) 2AC 


PI 910 


147 165 


234 


426 


441 


80 100 120 140 ieo'^lTo 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 


700231.D Thu Mar 17 10:22:25 2011 


Page 3 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM7\02_23_10\700231.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : ^^Fei^KUO 17:07 

Sample Name : HMB BHBBHjjl' 

Submitted by : KAC 
Vial Number : 31 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTF 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


3 5.98 C:\Database\SLI.L 

HEROIN 000561-27-3 99 


Abundance Average of 5.930 to 6.227 min.: 700231.D\data.ms {-) 



Abundance #1: HEROIN 

i 43 



700231.D Thu Mar 17 10:22:26 2011 Page 4 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM7\02_23__10\700232.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 23 Feb 2010 17:20 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : KAC 

Vial Number : 1 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 

Integrator : RTE 


Abundance TIC: 700232.D\data.ms 

1500 


1000 


500 


0 

Time--> 


Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


700232.D Thu Mar 17 10:22:30 2011 Page 1 
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2.912 149718 7.05 11.92 
3.018 571430 26.91 45.49 
3.171 145816 6.87 11.61 
5.983 1256217 59.17 100.00 


700233.D Thu Mar 17 10:22:34 2011. Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM7\02_23_10\700233.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 2^Fe^2010 17:32 

Sample Name : 

Submitted by : KAC 
Vial Number : 33 

AcquisitionMeth: DRUGS,M 
Integrator : RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 



C:\Database\NIST05a,L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality: 80 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

1 

2.91 

C: \Database\NIST05a.L 




Giucitoi 

026566-34-7 90 



Sorbitol 

000050-70-4 86 



D-Mannitol 

000069-65-8 72 


Abundance Average of 2.716 to 2.986 min.: 700233.D\data.rns (-) 



Abundance #44767; Giucitoi 

I I 3 



700233,D Thu Mar 17 10:22:35 2011 Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM7\02_23_10\700233.D 
DJR 

23 Feb 2010 17:32 


KAC 

33 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# 

RT Library/ID 

CAS it 

Qual 


2 3.02 C:\Database\NIST05a.L 

lH-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-l, 000058-08-2 98 
lH-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1, 000058-08-2 98 
lH-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-l, 000058-08-2 97 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


Average of 2.991 to 3.150 min.: 700233.D\data.ms (-) 


1$4 


109 


55 


42 


67 


82 


94 


i fi'iTi | i rn-| i i i ifl'rr i-rr-iTT-jn 

m/z-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 


_ 136 

122 

T | Trr i -p- i J r i-T- 


150 

T 1 


165 


179 


207 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


#53168: IH-Purine-2,6-dione. 3,7-dihydro-1,3,7-tfimethyl- 


109 


190 200 

1$4 


0 


55 67 


82 


42 


15 28 




m/z-> 


94 j! 122 136 150 

i iTt l i ri~ri'l Pit r i {-rv-rTrv i 'i Ty r ~r i"> , ‘' { '*l "r i 


165 

179 

1 1" 1 ‘ 1 1 ' " t 1 


IT'I'tH l“T _ p“rTTT“ 


10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


700233,D 


Thu Mar 17 10:22:35 2011 


Page 3 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q1-2010\SYSTEM7\02_23_10\700233.D 
DJR 

23 Feb 2010 17:32 


KAC 

33 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NXST05a.L 

C:\Database\PMWJTOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
; 80 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

3 

3.17 

C : \Database\PMW_TOX2.L 
Etafenone-M (di-HO-) 2AC 
Etafenone-M (H0-) isomer-2 AC 
Etafenone-M (HO-) isomer-1 AC 

000000-00-0 

000000-00-0 

000000-00-0 

78 

56 

40 


Abundance 

80 


86 


Average of 3.150 to 3.251 min.: 700233.D\data.ms {-) 


60 

40 


20 


42 


58 


105120 147163 193 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 2 


219234 .. 

240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 


lo 240 


Abundance 

80 


8j3 


#3358: Etafenone-M (di-HO-) 2AC PI 910 


60 


40 

20 


58 


m/z--> 


40 


T 1 

60 


1: P 147 165 


234 


426. .. 
I 441 


80 


~ rr 7^ TTT T Tr : [ 1 1 1 i 1 1 I ! I 1 1 I ! i ' j n r I T • 1 P " 1 | " t ’ " rpTTrp • > ' f 

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 


700233.D Thu Mar 17 10:22:36 2011 Page 4 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

F:\Q1-2010\SYSTEM7\02 23 

10\700233.D 


Operator 

DJR 



Date Acquired 

23 Feb 2010 17:32 



Sample Name 

HHHHI 



Submitted by 

KAC 



Vial Number 

33 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CAS ft 

Qual 


4 5.98 C:\Database\SLI.L 

HEROIN 


000561-27-3 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


43 


Average of 5.935 to 6.179 min.: 700233.D\data.ms {-) 


327 


268 


204 


81 


146 




94 115 

162 

5 

9 




j 28 


174 

it Hi 1 

Ur 

!, 

1 ■■ 

1 . ll. 

1 ,y : i„ 

'P ' 

' P ‘ ‘ M ' 

\ki 

TTT T 

U|,M 7 I'M. 

' ' 1 1 M 1 ' ' 1 


4T^ 2 p , 


310 


284 

1 298 ,, 


1.I.I 


369 


341 354 


I I I I I I 


m/z--> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


#1: HEROIN 


48 


268 


327 


215 


81 


59 

iii'iLi.ii. ,1 


94 


115 146 

28 

Jk 


162 


--T-T-T-T-T-7"I"' 


174 

I I 197 

Hl'W 1 , >lj' 


,!l 


310 


226240253 » 2i * 

5. isl. ,.' i. .ft. tj l 290 


369 




341 


m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


700233.D 


Thu Mar 17 10:22:37 2011 


Page 5 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number ; 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q1-2010\SYSTEM7\02_23_1G\700255.D 
DJR 

23 Feb 2010 22:11 

BLANK 

1 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance TIC: 700255,D\data.ms 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


* * *N0 INTEGRATED PEAKS*** 


700255.D Thu Mar 17 10:22:49 2011 


Page l 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q1-2010\SYSTEM7\02_23_ 
DJR 

23 Feb 2010 22 ; 24 

HEROIN STD 

56 

DRUGS.M 
RTE 


10\700256 ,D 


Abundance 

400000 

300000 

200000 

100000 ; 

0 ' | r i i t | n i i p-ri r | . i 

Time-> 2.00 2.50 3.00 3.50 


TIC: 700256.D\data ms 
5.083 


' 1 ) '''"'"’T i i i i f i i i *'| m i I I nT T T n-n T TT 

4.50 5,00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 


4.00 


‘ ‘ I 1 ' • ' ! i i t i | i i i i | l i i i 

8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.983 

705509 

100.00 

100.00 


700256.D Thu Mar 17 10:20:42 2011 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by ; 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q1-2010\SYSTEM7\02_23_10\700256.D 
DJR 

23 Feb 2010 22:24 

HEROIN STD 

56 

DRUGS . M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 5.98 C:\Database\SLI.L 

HEROIN 


000561-27-3 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


4,3 


Average of 5.941 to 6.174 min.: 700256.D\data.ms (-) 


327 


268 


81 


204 


59 


94 124 




l i W 
Lli. ,1,1,1V. 




fell 


146 


162 


181 


226 o™ 253 


310 


284 


TTVl~tTTTrt 


wU.niuUU J|2??T . 298 

' I ■ I n V l f. I I I I V* ■ ; i'l 1 I I ! " I 1 r r'| l *Y-| TT-ynr 


369 


,, „„ 354 I, 

TTT“| •nVT^-TTrrp-rT- r 


m/z-~> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


#1: HEROIN 


43 


268 


327 


215 


81 

59 | | 

ill dillaJ JJl. h 


94 'l 5 146 162 1? „ 

174 

' | I, 1971 , 

, i I j ' ’■ 


28 


f 8 ^ 02 f 3 




310 


284 


298 


369 


341 


■rf-|TTr-i--r-rrrrjTTTr|-rTT7jfTTqT i I 1 ] M‘ I I j ‘ 

m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


700256 .D 


Thu Mar 17 10:20:42 2011 


Page 2 
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